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HYGIÈNE INDUSTRIELLE ET PROFESSIONNELLE
1. —Des moyens de diminuer les dangers qui résultent pour les travailleurs des différentes industries de l’emploi des substances minérales toxiques... etc.
Rapport fait au Congrès d’Hygiène de Paris (en coltaboration avec le professeur Gubler) (in Comptes rendus du Congrès, 1878, imprimerie Nationale).
2. — Dispositions prises dans les différents pays de l’Europe pour protéger la santé des Enfants travaillant dans les industries.
In Bull. Soc. de Méd. publique, 1880, t. III, et broch. 16 p. in-8» avec un tableau.
Manuel d’Hygiène Industrielle
(Comprenant la législation française et étrangère et les prescriptions les plus habituelles des Conseils d’hygiène et de salubrité relatives aux établissements insalubres, incommodes et dangereux.)
Un vol. in-8“ de III-380 p. avec figures (G. Masson, éditeur). Ça été, en France, le premier ouvrage d’hygiène qui ait étudié, concurremment à la législation française, les solutions cherchées par les législations étrangères. Cet exemple a été depuis beaucoup suivi.
Voici quelques appréciations sur ce travail (1) :
M. le D' Bhouardel disait en présentant ce livre è l’Académie de Médecine :
a Dans ce livre se trouvent condensés tous les documents législatifs et administratifs, lois, décrets, etc., se rapportant à l’hygiène
« Toutes les personnes qui s’intéressent aux
[questions d'hygiène.
seulement aux médecins, mais encore aux préfets et aux maires, aux inspecteurs des établissements industriels, à tous les fonctionnaires chargés de veiller à l’exécution de différentes lois et même aux industriels qui sont intéressés à connaître les règlements qu’ils doivent appliquer. Le. livre que nous analysons, par la clarté de son exposition, l’exacte répartition des matériaux examinés, permet à chacun de trouver immédiatement, comme en un dictionnaire, la législation spéciale, et pour les établissements classés, les prescriptions des conseils d’hygiène, pour la salubrité intérieure, et ppur celle du
d’explosion ou d’incendie. C’est là la seconde partie de l’ouvrage.
Dans la première partie, l’auteur donne d’abord tous les documents relatifs à l’organisation de l’hygiène publique en France, puis ce qui concerne les établissements industriels classés et la législation relative au travail des enfants. C’est à propos de ces deux paragraphes, qu’il compare nos lois nationales avec les législations étrangères.
remplit.
Ce livre est donc mieux qu’un eioellent travail, c’est une œuvre
utile. (D' Paul Fabre (de Commentry) Gaz, médicale de Paris, 1882.)
Extrait d’un article du D' Gariel (Journal le Parlement, 1882.) M. Napias étudie d’une part le milieu du travail, et d’autre part la matière mise en œuvre .■ la division est peut-être un peuartifl-
7. — Eapport au Congrès d’Hygiène de la Haye sur la réglemenlation en matière d’hygiène industrielle.
In Comptes rendus du Congrès de la Haye, 1884 (Imprimerie Sud-Hollandaise).
i. — Noie sur les Poussières Industrielles, modifica-
10. — Enquête sur les modifloations à apporter aux lois des 9 septembre 1848 et 19 mai 1874 sur le Travail dans l’industrie.
In Revue générale d’administration, 188G, brochure, 13 p. gr. in-8, Berger-Levrault.
11. — Sanitarj' Hints to Photographers (Conseils sanitaires aux Photographes).
Extrait du Photographie News où ce travail avait paru après avoir été traduit du Moniteur de la Photographie, une brochure, petit in-12 (on Anglais). —London, Piper. and Carter, 1874.
12.— L’intoxication saturnine chez les fabricants d'instruments de musique.
13.— Nolesurl’Hygièneprofessionnelle des Ouvrières 1 fleurs arlificielles.
Communiquée à la Soc. de méd. publique. — In Revue d’Hijÿiène,t. V, iSSi elBulletinSoc. de méd. pub., l.VI.
Les nouveaux procédés de teinture ou de peinture des étoffes employées pour la fabricotion des fleurs artifloielles ont fait disque l’intoxication arsenicale. Ce travail met ce changement en
aujourd'hui par le fait de l’emploi des comptés bromés ou des dérivés azoïques.
14. — L’Associatiou des Industriels pour préserver les ouvriers contre les accidents du travail.
In Revue d'Hygiène, 1888, t. X.
IS. — Note sur un nouveau cas de crampe professiou-
In Rulleiin Société de méd. publique, 1879.
Cette note se rapporte a une cause jusqu'alors non décrite de crampe professionnelle de la main droite et limitée au doigt indicateur chez certains émailleurs de photographies.
Analyse de la législation étrangère sur l’em
ploi de l’arsenic ou autres substances toxiques dans la fabrication des papiers de tenture et des divers tissus utilisés pour la décoration.
In Recueil des Travaux du Comité consultatif d'Hi/g., t.XIV, 1884.
17. — Emploi de l’arsenic ou autres substances toxiques dans la fabrication des papiers de tenture et de divers tissus utilisés dans un but décoratif ou industriel. — Examen d’un document parlementaire anglais relatif à la réglementation de cet emploi.
Rapport au Comité consultatif d’Hygiène publique de Francefi» Recueil des travaux de ce comité, t. XIV, 1884).
18. — Le saturnisme dans le département de la Seine en 1884, 188S,1886.
Rapport au Comité consultatif d’Hygiène publique de France (in Recueil des Travaux du comité, etc., t. XVIIl, 1888).
19. — Note sur le travail de nuit des femmes employées dans l’industrie.
Communiquée à la Société de Médecine publique et
dangers d’intoxication. Précautions à prendre pour protéger les ouvriers.
Recueil des travaux du Comité consultatif d’Ht/giène, 8 avril 1895.
28. — Intoxication Saturnine des ouvriers qui travaillent au poudrage dans la Lithographie-Céramique.
Rapport au Comité Consultatif d’Hyqiène publique de France in Recueil des travaux du Comité 1895 (!•' avril), et Revue cFHijgiène et de Police sanitaire 1895).
29. — Echafaudages; mesures de protection à prendre dans l’intérêt des ouvriers, modifications au décret du 10 mars 1894.
Rapport au Comité Cons. d’Hygiène du 29 juillet 1895.
30. — La protection légale des femmes dans l’Industrie d’après la législation actuelle des différents pays.
Communication à la Société de Méd. Pub. et d’Hyg. Prof, (février 1896) in Revue d’Hygiène (mars 1896).
In publications du Cont/rès de Menue. — 28 p. gr. in-8.
3a. — Dispositions prises dans les dififérents pays pour proléger la santé des enfants du premier âge.
Rapport au Congrès d’Hygiène de Paris, 1889 (avec le D' Landouey).
Rapport sur l’Inspection médicale des Écoles
In Recueil des Tramuse du Comité consullatit’ d’Hyfj-, 1893, — cl annexe au projet d’arrêté présenté au Cou-
38. — La desinfectioa des locaux et du mobilier des écoles en cas d’épidémie.
Rapport au Comité consultatif d’Hyjiène (1893), t. XXIII du recueil, — et publications du Conseil supérieur de l’Instruction publique (Imprimerie nationale, 1893).
Le projet de règlement qui accompogne ce rapport est devenu le règlement modèle du 18 avril 1893, conlormément à l’arrêté ministériel do même jour.
39. — Projet d’instructions adonner aux familles des Écoliers al teints de maladies épidémiques ou contagieuses.
Rapport fait au Comité Cons. d’Hyg. Publ. de
MM. Bküuaruel, Monod, Proust, Buisson, du Mesnil et H. Nai'ias, rapporteur.
In rec. des Travaux du Comité Consultatif, 189-4.
40, — L’Hygiène des Crèches.
Mémoire lu à la Société de Médecine publique et d’Hygiène professionnelle.
{Rev. d’hygiène, 1891. Bull. Soc. de médecine publique, t. XIV. — Brochure de 48 p. in-8», G. Masson, 1891).
Ce travail a valu è l'auteur une médaille d’argent {Ac. de méde-
HYGIÈNE GÉNÉRALE. — ÉPIDÉMIOLOGIE. — HYGIÈNE URBAINE ET RURALE. — HYGIÈNE ALIMENTAIRE.
43. — Premier rapport sur l’Enseignement de l’Hygiène dans les campagnes (avec le D' Dubuis.son).
In Bulletin de la Soc. de médecine publique, 1878, t. I.
44. ~ Second rapport sur l’Enseignement de l’Hy- In Bull. Soc. médecine publique, 1888, t. I.
4B. — De la nécessité de renforcer l’enseignement de l’hygiène dans les écoles et Facultés de médecine.
Rapport fait à la Société de médecine publique au nom
so.N, Hodelo, L,iborde, Leroy de Méricourt, Proust, E. Tréuat, et H. Napias, Rapporteur. In Bull. Soc. de méd. publique, t. II, 1879.
Note sut l’organisation de l’Enseignement de
nu Congrès de Genève. Pour classer avec méthode, et pour bien raet-
faliait une connaissance approfondie de toutes les questions d’hygiène étudiées dans ces dernières années, et un sens critique dont chacun peut aujourd’hui apprécier l’étendue et la portée. Un coup d’œil jeté, sur la table des matières de ce volume nous permettra d’en
.Le livre de MM. H. Napias et A.-J. Martin est un
soucieuses de tracer la voie dans laquelle s’engageront plus tard les
bibliothèques et à consulter souvent.
Dans son rapport sur le prix Vernois (1883), M. le D' Léon Coun disait :
« Ce livre est, entre bien d’autres, une preuve de la participalion prise par ces distingués confrères aux progrès modernes de l’hy-
48. — Rapport gériér.il sur les Travaux des Conseils d’hygiène publique et de salubrité en 1882 (avec le Dr Grancher).
InReciisildes Trav. du CMniléconsultatif XV,
49. — Rapport général sur les travaux des Conseils d’hygiène publique et de salubrité en 188b et proposition de récompenses (avec le D' Richard).
In Recueil des Trav. du Comité, t. XVIII, 1888. .
de MM. H. Boulet, D' Du Mesnil, E. Tréuat, D' Vidal, D' Brouardel, par mm. H. Napias et Lafollïe.
S4. — Insalubrité des anciens marais salants de Port- Nicbet (Loire-Inférieure). — Moyens d’assainissement. — Observations relatives à la règlementation applicable aux marais salants.
Rapport au Comité consultatif d’Hygiène publique de France {in Recueil des Travauxdu Comité, t. XIX, 1889).
bb. — Soudure intérieure des boîtes de conserves alimentaires. — Emploi de l’étain fin.
Rapport au Comité consultatif d’Hygiène publique de France {in Recueil des Travaux du Comité, t.XIX, 1889).
b6. — La vulgarisation des notions élémentaires de l’Hygiène.
Mémoire communiqué à la Société de Médecine publique {Rev. d’Hyg., novembre 1893,— et Bull, de la Soc. de Méd. pub., t. XVI).
b7. — Rapport sur le typhus exanthématique.
Rapport au Comité consultatif d’Hyg. pub. de Fram (Journal officiel, avril 1893):
58. — L’épidémie de typbus. — Le vagabondage et propagation des épidémies (Bull, Soc. Méd. PuJ)., Rev.
HYGIÈNE HOSPITALIÈRE ET ASSISTANCE PUBLIQUE
59. — Note sur les conditions d’insalubrité des Maternités de quelques hôpitaux de province.
In Rev. d’Hyg., 1887, t. IX.
60. — Note sut un point d’hygiène et d’assistance intéressant les nouvelles accouchées et les enfants du l" âge.
Communiquée à la Société de médecine publique. — (h Rev. d'Hyg., t.Xl, 1888).
61. — Les Hôpitaux d’isolement enEurope (en collaboration avec le D' Dubrisay).
Revue d'Hygiène, t. X, 1888 — et Bulletinde h Société
Hygiène hospilalière et Assistance publique
1 vol. grand in-8" de 800 pages (avec M. A.-J. Martin). Cet ouvrage forme le livre V de VEncyclopédie lïhygiène publique du D. J. Rochard. Paris, L. Battaille et C‘*,
— Économes ; — Secrétaires.
Organisation spéciale à Paris et à Lyon.
Personnel médical ; pharmacien ; infirmiers et intirmières. Constructions hospitalières. — Nécessité et importance de l’hy. giène hospitalière ; — Emplacement et choix du terrain ; — Superficie, nombre de malades ; — Disposition générale des constructions.
Pavillons. — Disposition et cubage des salles. — Aménagement intérieur. — (Couvertures des pavillons ; sol et parois des salles, etc.).
— Quelques types de pavillons.
Aération ; — ventilation ; — chauffage ; — éclairage. — Mobilier des salles.
Pavillons et hôpitaux d’isolement (Allemagne ; Angleterre ; Belgique ; Espagne ; Grèce ; Italie ; Pays-Bas ; Roumanie ; Russie ; Serbie ; Suède et Norvège ; Snisse).
Hôpitaux et dispensaires d'enfants. — Hôpitaux marins. — Œuvre nationale des hôpitaux marins.
Notes sur quelques hôpitaux et hospices de France et de l’étranger. — France (Hôpitat Tenon ; Hôpitat civil et militaire de Montpellier ; Hôpital de Saint-Romain de Colbosc). — Allemagne Hôpital de Hambourg ; Hôpital Friedrichstein ; Hôpital municipal d’Urban), — Angleterre (Hôpital Saint-Thomas de Londres ; Infir-
Bureaux de bienlaisance.
Assistance par le travail.
Asiles de nuit.
Dépôts de mendicité.
CHAPITRE V. — Assistance des aliénés, mentation. — Législations étrangères.
L'Assistance publique à l’Expositio selle de
70. — Sur les conditions d’Hygiène des Asiles publics d’aliénés {Rev. d’Hyg., mars 1893).
,71. — Nouvelle note sur les conditions d’hygiène des Asiles publics d’aliénés {Rev. cCHyg., juin 1893). ’
72. — Révision de la loi de 1849 sur l’administration générale de l'Assistance publique de Paris.
Rapport i
Conseil supérieur de l’Assistance publique, ■1894. — Broch. in-4‘’, 54 p. — (Imprime-
73. — Conséquences administratives de la Loi du Ib juillet 1893 sur l’Assistance médicale gratuite.
Rapport au Congrès d’assistance dé Lyon, juin 1894 (avec M. Rondel, docteur en droit), in-8«, 60 p.
74. — Rapport et Projets de Règlements pour les Orphelinats et ouvroirs annexés aux hôpitaux, hospices et
L’Hygiène il y a cent ans.
ide historique communiquée à la Société de Médepublique et d’Hygiène professionnelle (Revue d’Hy-
Sources et licence
Texte : https://archive.org/details/BIUSante_110133x036x26. Domaine public ; numérisation mise à disposition par Internet Archive. Mise en forme : liregratuitement.com. Tout ce que nous ajoutons reste libre.
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